Z zalem zawiadamiamy, ze dnia 29 kwietnia 1979 r. 
zmarł tragicznie nasz najukochańszy Mąż, Syn, Ojciec 
w 53 roku äycia 


doc. dr inż. Kazimierz 


GACZ 


DŁUGOLETNI PRACOWNIK AKADEMII GORNI- 
CZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE 


NABOŻEŃSTWO przy Zmarłym odprawione zostanie 

w sobotę dnia 5 maja br. o godzinie 12.00 w kościele 

na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wypro- 

wadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 
i żalu: 


ŻONA, MATKA, CÓRKA I RODZINA. 


